Mgr inż. BRONI 


BELS 


NAJUKOCHANSZY MĄŻ I OJCIEC 


WYKŁADOWCA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ 
W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 55, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
zasnął w Panu dnia 24 grudnia 1974 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we wtorek dnia 31 bm. o godz. 12 w kościele 
parafialnymw Zielenicach, po czym nastąpi wyprowadze- 
pie zwłok na cmentarz miejscowy, o czym zawiadamiaja 


pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SIOSTRA, BRACIA I RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków. plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


D. Z. 9838/74 - 30 


